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PART III 
Stores Purchase 


Medical Education Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


(1) 


നമ്പർ സി -7 / 13524/ 2014/ എം . സി . റ്റി . 

2014 ജൂൺ 12. 
തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പത്തോളജി 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്ന തിന് മുദവച്ച് ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിക്കു ന്നു . 
ദർ ഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത 
തീയതിക്ക് മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 13/ 2014 . 

സാധനങ്ങളുടെ പേര് ഗ്ലാസ് വെയേഴ്സ് മെകാ 
സ്ലയ്ഡ് 75X25 x 1.45 എം . എം . വിത്ത് പോളിഷ്ഡ് എഡ്ജ്ഡ് 
നോൺ ഫോഗി ( 50 സെഡ്- 1 പെട്ടി). 


എണ്ണം 10000 പെട്ടി 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 

അസ്സൽ - 1,050. 
-- ശരിപകർപ്പ്- 525. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 23- 7- 2014 , 3 മണി. 

ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 24 - 7 - 2014 , 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 24 -7 -2014 , 
3 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ 
അ യ് യക്കു ന്നതിനു വേണ്ട തുക ( 50 ) അ ധികമായി 
അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ 


5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessery ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 


മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും മേൽ വിലാസം വ്യക്തമല്ലാ 

ത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
GO Balo - CÔ DT 60o070708 10 - 7 - 2014 - 20 % o 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
No . C7 /13524 /2014 /MCT. 

12th June 2014 . 
Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of the following items required 
for the Pathology Department, Medical College , 
Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed as tender number 
and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p . m . 

Tender No. — 13/2014 . 

Name of Equipment — Microslides 75x25x1.45mm with 
polished edges , non foggy (50 slide in a box ). 

Quantity — 10000 boxes . 
Cost of tender form (inclusive of Sales Tax ): 

Original — ` 1,050 . 

Duplicate — 525 . 
Last date and time for sale of tender form 
23-7 - 2014 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
24 -7 -2014 , 2 .30 p . m . 

Opening date and time of tender form 
24 -7 -2014 , 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of The 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 10 -7 - 2014 . No other forms of remittance will 
be accepted . 

TENDER SCHEDULE 


6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 100 Kerala non -judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposit (One Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 
12 . For Medicines , Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers witnesses whereever 

necessary . 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers . 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specifications confirm 

to the requirements in the tender notification . 
17 . Tender will be opened in the presence of each of 

the tenderers or his authorized representatives who 

may present at the time. 
18 . More details can be had from this office on 

working hours. 


(2 ) 


1. The period for which the rates to be in firm , 

One year. 
2 . The rates should be inclusive of all taxes , 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and for free delivery at the department 
concerned . 


3 . Advance payments conditions will not be 

considered . 


Mmið mu1- 7/ 13522 /2014 / 90.01.g1. 

2014 20m 13 . 
തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ബയോ 
കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെപ്പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിക്കു ന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുൻ പ് 
Lohmnlgoud, oowlond CDOCză,M UMM1100 -695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances . 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
- സാധനങ്ങളുടെ പേരും എണ്ണവും 
11 / 2014 - ഗ്ലാസയേഴ് വാക്വം ബെയ്സ്ഡ് ബ്ലഡ് 
കളക്ഷൻട്യൂബ്വിത്ത് ക്ലോട്ട് ആക്ടിവേറ്റർ ( സൈസ് 
13X75 എം . എം .) - 1 ലക്ഷം 


Cost of tender form ( inclusive of Sales Tax ): 

Original - 1, 050. 
Duplicate — ^525 . 


11 / 2014 - നീഡിൽ വിത്ത് ഫ്ളാഷ്ബാക്ക് ചേംബർ - 
30000 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
അസ്സൽ- 1,050. 

ശരിപകർപ്പ്- 525. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 23 - 7 - 2014, 3 മണി. 


Last date and time for sale of tender form 
23 - 7 - 2014, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
24- 7-2014, 2. 30 p. m . 

Opening date and time of tender form 
24- 7 -2014, 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
- 50 is sent by way of Money Order in favour of The 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State, Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 10 -7 -2014 . No other forms of remittance will 
be accepted . 

TENDER SCHEDULE 


ഫോറം സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 24 - 7 - 2014 , 2. 30 മണി. 


ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 24 - 7 - 2014, 
3 മണി. 


1. The period for which the rates to be in firm — 

One year . 
2. The rates should be inclusive of all taxes , 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and for free delivery at the department 
concerned . 


3. Advance payments conditions will not be 

considered. 


4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 


ദർ ഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ 
അ യയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട തുക 50 അ ധികമാ യി 
അയയ് ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആ യോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാ 
ത്തതുമായ മണിയോർ ഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 10 - 7 - 2014 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
No. C7/13522 /2014/ MCT. - 13th June 2014. 

Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of the following items required 
for the Biochemistry Department of Medical College , 
Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed , tender numbers 
and addressed to the Principal , Medical College, 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3 .30 p . m . 


5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessery ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible. 


6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in - 100 Kerala non -judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposit (One Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 


SCHEDULE 


No. 


1 


Tender No. and Name of Items 

with Quantity 
11 / 2014 - Glass wares - Vaccum based blood 
collection tube with clot activator ( size : 
13x75mm ) — 1 lakh 


11/ 2014 — Needle with flash back chamber 
30000 Nos. 


11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 


12 . For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers witnessess wherever 

necessary . 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers . 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16. Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specifications confirm 

to the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of each of 

the tenderers or his authorized representatives who 

may present at the time. 
18 . More details can be had from this office on 

working hours. 


നമ്പർ സി -7 / 13523 / 2014 / ജി . എം . സി . റ്റി . 


2014 ജൂ 


ൺ 


16 . 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ വിവിധ വകുപ്പുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഗ്ലാസയേഴ്സ് വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുൻപ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം-695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസമ്പർ 12 / 2014. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം) - 
അസ്സൽ- 1050 . 

ശരിപകർപ്പ് 525 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 23 - 7- 2014, 3 മണി. 
ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 24- 7-2014, 2.30 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 24- 7 - 2014, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയക്കുന്നതിനുവേണ്ട തുക 50 അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആ വശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽ വിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 10 -7 - 2014 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
No. C7/13523/ 2014/GMCT. 

16th June 2014. 


Sealed competitive tenders in the form prescribed are invited for the supply of the Glasswares required for the 
Various Department of Government Medical College , Thiruvananthapuram . Tenders should be superscribed , tender 
numbers and addressed to the Principal,Medical College , Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from this 
office on working hours till 3 .30 p . m . 


Tender No. — 12 /2014 . 


Cost of tender form ( Inclusive of Sales Tax) : 

Original - 1,050. 
Duplicate — 525 . 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയക്കുന്നതിനുവേണ്ട തുക 50 അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാ 
സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അ യ യ് ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽ വിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 10 -7 -2014 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
No. C7/13523/2014/ GMCT. 

| 16th June 2014. 
Sealed competitive tenders in the form prescribed are invited for the supply of the Glasswares required for the 
Various Department of Government Medical College , Thiruvananthapuram . Tenders should be superscribed , tender 
numbers and addressed to the Principal ,Medical College , Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from this 
office on working hours till 3 .30 p . m . 


Tender No . - 12/ 2014. 


Cost of tender form ( Inclusive of Sales Tax ) : 

Original - 1,050. 
Duplicate - 525. 


Last date and time for sale of tender form — 23 -7 -2014 , 3 p . m . 
Last date and time of receipt of tender form — 24 -7 -2014 , 2 .30 p. m . 
Opening date and time of tender form - 24- 7- 2014, 3 p . m . - 

Tender form will be sent through post if required provided due amount with sufficient postage charge 
· 50 is sent by way of Money Order in favour of The Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala State , 
Pin -695 011. Money Order should reach this office on or before 10 -7 -2014 at 3 p. m . No other forms of remittance will 
be accepted . 


DETAILS OF ITEMS 


Items 


Microbiology 


D & V 


Anatomy 


Pathology 


- 


- 


(3) 


(4) 


( 5) 


1 


10 Nos. 


- 


10 Nos . 


ധ 


500 Nos. 


4 


500 Nos . 


Beaker with spout (Borosil) 250 ml 
Beaker with spout (Borosil ) 500 ml 
Blood culture bottle flat bottomed with aluminum 
cap rubber washer . Cap should have a hole 3mm 
in diameter — 110ml capacity 
Blood cullture bottle flat bottomed with aluminum 
cap rubber washer . Cap should have a hole 3mm 
in diameter — 50ml capacity 
Conical Flask — Narrow mouthed (Borosil) 500ml 
Pipettes (Borosil) 1 ml 
Pipettes (Borosil) 2 ml 
Test-tubes with rim (Borosil) 12x75 mm 


5 
6 
7 
8 


| 5 Nos. 
10 Nos. 
10 Nos. 


1000 Nos. 


Test -tubes with rim (Borosil ) 12x100 mm 


1000 Nos. 


1000 Nos. 


10 
11 


Test- tubes with rim (Borosil ) 15x125 mm 
Test- tubes with rim (Borosil) 15x150 mm 


1000 Nos. 


12 


Test -tubes with rim ( Borosil) 25x200 mm 


500 Nos . 


13 


6000 Nos. 


14 


15 


Test-tubes without rim (Borosil) 10x75 mm 
Funnel (Borosil) 100 mm 
Funnel (Borosil) 125 mm 
Mc cartney bottles (Borosil) 30 ml 
Microslides with polished edges 
75X25 mm 1.5mm thickness 
Durham s tube (small) 
Cover slips 22x22 mm 0 .13 to 0 .16 
thickness (1 pkt= 10gms) 


5 Nos . 

5 Nos. 
500 Nos. 
100 pkts. 


17 


18 


200 Nos. 


19 


5 boxes 
(20 pkts = 
1 box ) 


20 


Cover slips 22x50 mm 0.13 to 0.16 
thickness (1 pkt= 10gms) 


5 boxes 
(20 pkts = 
1 box ) 


21 


Microslides 75X25 mm 


5 boxes 
( 12 pkts = 
1 box ) 


22 


2 Nos . 


Beaker 1 litre 
Beaker 2 litre 
Measuring Cylinder 1 litre 
Measuring Cylinder 2 litre 
Test tube conical 
Test tube (Standard small ) 
Test tube (Standard large ) 
Glass slides 
Staining bottle 
Cover glass No . 1 ( 22x30 mm ) 


2 Nos. 
1 No. 
1 No. 
2 Nos. 
100 Nos. 
100 Nos. 
100 boxes 

20 Nos. 


31 


2000 small 

boxes 


32 


Cover glass No . 1 ( 22x40 mm ) 


3000 small 

boxes 


33 


Haemoglobin diluting tubes (Sahlis) 


50 Nos. 


TENDER SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm — One year. 
2 . The rates should be inclusive of all taxes, otherwise tender will be rejected without any notice and for free 

delivery at the department concerned . 
3. Advance payments conditions will not be considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost of it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated pamphlet (wherever necessery ) neatly typed . Manuscripts 

should be avoided as far as possible. 
6. Tenders should be accompanied with a formal agreement executed in ` 100 Kerala non - judicial-Stamp Paper 

together with required sum of Earnest Money Deposits . 


7. Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the total cost of the articles quoted for can be remitted by way of 

crossed Demand Drafts drawn in favour of the Principal, Medical College , Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest Money Deposit if they had produced the duly attested copies of 

relevant certificate along with their tenders . 
9. Tenders unsealed, unsigned or submitted without superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any circumstances. 
12 . For Medicines , Surgicals and Materials , Samples should be submitted along with the tender . Tenders without 

samples will not be considered for selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal address of the tenderers witnesses wherever necessary. 
14 . The undersigned reserves the right to reject any tender wholly or partially without any prior information to the 

tenderers . 
15. Specifications of the items are given in the list . 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering lowest price whose specification conform to the requirements 

in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of each of the tenderers or his authorized representatives who may present 

- at the time . 
18. More details can be had from this office on working hours . 


നമ്പർ സി2/ 8786( 4) / 2014 / എം. സി. റ്റി. 

2014 ജൂൺ 19 . 
- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
ആവശ്യമായ ഇലക്ട്രിക് സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ദർഘാസ് നമ്പർ രോ ടു കൂടി നിശ്ചിത തീയ തിക്കു മുമ്പ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 4/ 2014 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 1,050. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 525. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 23 - 7 - 2014 , 3 മണി. 


ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 14 - 7 - 2014 - നു മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച 
തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
No. C2/8786( 4)/2014/ MCT. 

19th June 2014. 
Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of Electrical Items required for 
the GMCH , Medical College, Thiruvananthapuram . 

Tenders should be superscribed as tender numbers 
and addressed to the Principal , Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be had from 
this office on working hours till 3.30 p . m . 

| Tender No. 4/2014. 


ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 24 - 7 - 2014, 2 .30 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 24 -7- 2014 , 
3 മണി. 


Cost of tender form (inclusive of Sales Tax ) : 

Original - 1,050 , 
Duplicate — \ 525. 


ദർ ഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ട വർ 
അ യ യ്ക്കുന്നതിനു വേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി 
അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ 
നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും 
ഡോകമെന്റുകളോ അ യ യ് ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 
കൊണ്ടുള്ളതും മേൽ വിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി 


Last date and time of sale of tender form — 23 -7 -2014 , 
- 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender — 24 -7 - 2014 , 
2. 30 p. m . 

Opening date and time of tender — 24 - 7 - 2014 , 3 p . m . 


Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge ( 50 ) 
is sent by way of Money Order in favour of 
The Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , 
Kerala State , Pin -695 011 . Money Order should reach this 
office on or before 14 - 7 - 2014 . No other forms of 
remittance will be accepted . 


List of Electrical Items for MCHT 


ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാ 
ത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 10 - 7 - 2014 - നു മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
No . C7 /13525/2014/ GMCT. 

19th June 2014. 
Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of the following Items required 
for the Department of Microbiology, Govt. Medical 
College , Thiruvananthapuram . Tender should be 
superscribed , tender numbers and addressed to the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram -695 011. 
Details can be had from this office on working hours till 
3 .30 p . m . 

Tender No. — 14 /2014 . 
Name of equipment - Plasticwares (List Attached) 


1. Tube light - Flurescent - 40W 
2. Tube light - T5 ( Slim Type ) - 28W 
3. CFL Bulb - 18 W 
4. Chock Electronics - 40W 

- Chock Electronics - T5 type - 28W 
6. Battery - Big 
7. Battery - Medium 
8. Battery — Small 
9 . Electric Starter - 40W. 


റ 


Cost of tender form (inclusive of Sales Tax ) : 

Original - 420. 
Duplicate - 210 . 


നമ്പർ സി7 /13525 /2014/ എം . സി . റ്റി . 

2014 ജൂ ൺ 19 . 
- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച 
മെകാബയോളജി വിഭാഗത്തിലേക്കാവശ്യമായ താഴെ 
പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവ ന ന്ത പുരം- 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 14/ 2014 

-- സാധനങ്ങളുടെ പേര് - പ്ലാസ്റ്റിക് വെയേഴ്സ് ( പട്ടിക 
ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്). 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
- അസ്സൽ- 420. 

ശരിപ്പകർപ്പ്- 210 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 23 - 7- 2014 , 3 മണി. 


Last date and time of sale of tender form — 23 -7 -2014 , 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender - 24- 7 - 2014, 
- 2 .30 p . m . 

Opening date and time of tender - 24- 7- 2014, 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 50 
is sent by way of Money Order in favour of The 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 10 - 7 - 2014 at 3 p . m . No other forms of 
remittance will be accepted . 


List of Items 


Items 


Micro Total 
biology Numbers 


- No . 


( 1 ) 


(3 ) 


- ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 24 - 7 - 2014 , 2. 30 മണി. 


2000 
Nos. 


2000 
Nos. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 24 - 7 -2014, 
3 മണി. 


1 Petridish made of autoclavable 

material to withstand 121 C of 

moist heat 100 mm diameter 
2 Centrifuge tube with screw cap 

| ( Autoclavable, graduated) 15 ml. 
3 Transport Swabs with Amies 

Medium with Charcoal 


1000 

Nos. 
15 Pkt. 


| 1000 
Nos. 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ 
അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ടി 50 അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 


200 Pkt. 


4 Storage vial Autoclavable 

(SV2) (1 pkt. - 100 Nos.) 


75 Pkt. 


5 Storage vial Autoclavable 

(SV10 ) (1 pkt. — 100 Nos.) 


50 Pkt. 


6 Storage vial Autoclavable 

(SV30 ) (1 pkt. — 100 Nos.) 


50 pkt. 


7 Microtips -yellow (1 pkt. 

100 Nos.) 


8 Sterile cotton swabs ( In screw 

capped polypropylene tube, 
cotton bud with polyproylene stick , 
Size 75 mm x 12 mm diameter tubes 
individually — packed ) 

4000 
Nos . 


9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 
12. For Medicines , Surgicals and Materials , samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 

without samples will not be considered for selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers witnesses wherever 

necessary . 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders . 
15. Specifications of the items are given in the list . 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification confirms to the 

requirement in the tender notification . 
17 . Tender will be opened in the presence of each of the 

tenderers or their authorized representatives who 

may present at the time. 
18 . More details can be had from this office on working 

hours . 


9 Vaccutainer tube 


4000 
Nos . 


10 22 G , Blood collection needle 

( visible flash back chamber on 
the hub of the needle 22 G , 
11/2 inch ) 


4000 
Nos . 


TENDER SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm — one 

year. 


(6 ) 


2 . The rates should be inclusive of all taxes, otherwise 

the tender will be rejected without any notice and for 

free delivery at the department concerned . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 


MMUỐ M12 / 13797/ 2014 / 90. ml. gl. 2014 2m 19. 
- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടു കൂടി നിശ്ചിത തീയ തിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
o Won Chocză ,MoUMM1300 -695 011 ogm olejonopolos 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


4 . Tender forms are neither transferable nor the cost of 

it will be refundable under any circumstances . 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (Wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible. 
6 . Tenders should be accompanied with a 

formal agreement executed in ` 100 Kerala-non 
judicial-stamp paper together with required sum of 

Earnest Money Deposits . 
7 . Earnest Money Deposits (one percetage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of Crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College, 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with their 
tenders . 


കമ 

ദർഘാസ് നമ്പരും സാധനങ്ങളുടെ 
നമ്പർ 

പേരും എണ്ണവും 
1 15 / 2014 — 60o& M 600Wlad onveijenemôn 009). 21 . 

2.5 % 21 /01 +0700008 Good DocOOOC 609). 01 . 70 % 
വി / വി + വിത്ത് ഐമോലിയന്റ് ആന്റ് മോയിസുറൈസർ 

500 290. 2008. Gmoglo8600 
215 / 2014 — mog celonun — 5 eng8 cmoş108 — 500 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

bromyod 1,050. 

Cooles of ` 525. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
MO V0 — 22 -7 - 2014 , 3 oom . 

ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
m2010 — 23 - 7 - 2014, 2.30 am . 

BØYELOMŬ Moonm ml001030 N0 — 23-7-2014, 
3 eml. 


നിശ്ചിത തീയതിയ്ക്കു മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 16/ 2014 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 1,050. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 525. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 24 - 7 - 2014 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്ക 
ന്നതിനുവേണ്ടി 50 അധികമായി അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദ ർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആ വ ശ ്യ പ്പ ട്ടു ക ാ ണ്ട പ ള്ള തു വ ം മ ൽ വ ി ല ാ സ മ 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 7 - 7 - 2014 - നു മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
No , C2/ 13797/2014/ MCT. 

19th June 2014. 
Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of the following items required 
for GMCH , Medical College , Thiruvananthapuram . 

Tenders should be superscribed as tender numbers 
and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be had from 
this office on working hours till 3 .30 p . m . 


- ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 25 - 7- 2014 , 2.30 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 25 -7 - 2014, 
3 മണി. 


Sl. 


Quantity 
- ( Nos.) 


| No . 
| 1 


Tender Number and 

Name of Equipments 
15/ 14 Chlorexhidine gluconate solution 

IP 2 .5 % V / V + Ethylalcohol IP 70 % V / V 
with emollient and moisturizer 500 ml 
bottle — 
15 /14 - White Lotion 5 ltr. Can 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ 
അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 50 അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി 

ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 16 - 7 - 2014 - നു മു ൻ പ് കിട്ടിയിരിക്കണം. 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച 
തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
No , C2/8786 (6 ) /2014/ MCT. 

- 19th June 2014. 
Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of Surgicals and Consumables 
required for Govt . Medical College Hospital, 
Thiruvananthapuram . 


600 


2 


- 500 


Cost of tender form (inclusive of Sales Tax ): 

Original - 1,050 . 

Duplicate — 525 . 
| Last date and time of sale of tender form - 22- 7- 2014, 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender - 23 - 7 - 2014 , 
2.30 p . m . 

Opening date and time of tender - 23- 7- 2014, 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge ` 50 
is sent by way of Money Order in favour of The 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State, Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
on or before 7 - 7 -2014 . No other forms of remittance will 
be accepted . 


Tender should be superscribed as Tender Numbers 
and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3.30 p . m . 

Tender No. — 16 / 2014 . 


നമ്പർ സി2 /8786(6)/ 2014 / എം . സി. റ്റി . 2014 ജൂൺ 19. 

- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
ആവശ്യമായ സർജിക്കൽസ് ആന്റ്കൺസ്യൂമബിൾസ് വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 


Cost of tender form ( inclusive of Sales Tax ): 

Original - 1, 050 . 

Duplicate — ` 525 . 
| Last date and time of sale of tender form - 24- 7- 2014, 
- 3 p. m. 

Last date and time of receipt of tender — 25 -7 - 2014 , 
| 2.30 p . m . 

Opening date and time of tender - 25 - 7- 2014, 3 p. m . 


The Cost of tender is ` 750 and Duplicate copy is 
- 375 . The tender forms is not transferable . Money Order 

will be accepted towards the cost of tender form till 
17- 7- 2014 . " 50 should be sent additionally if needed by 
post . More details can be had from the office of the 
undersigned on all working days . 

Approximate cost - ` 3 ,50,000 . 
EMD - 1 %. 


Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 50 
is sent by way of Money Order in favour of The 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram, Kerala 
State , Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
on or before 16 -7 - 2014 . No other forms of remittance will 
be accepted . 

List of Surgicals and Consumables 
| 1. ICD Bottles - 500ml ( Chest drainage set with 

markings ) 
| Air Way Size - 2, 3 , 4 , 5. 

HME Filter 
4 . Thorcic Drainage Catheter Straight — 32 FG , 28 FG 
5. Nebulization Mask - Adult 
6. Ambo Bag with Mask — Silicone Resuscitator 

(Ambo bag Adult ) Cold Sterlized ( Auto clave ) 02 
Reservoir 2600 ml. 


Govt. Nursing College, 
Alappuzha . 

ദർഘാസ് പരസ്യം 


( Sd.) 
Principal. 


3 . 


(1) 


നമ്പർ സി1/ 8312 ( എ ) / 2013 . 


2014 ജൂൺ 6. 


Govt. Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


| ( Sd .) 
Principal . 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


ആലപ്പുഴ, വണ്ടാനം ഗവൺമെന്റ് റ്റി. ഡി . മെഡിക്കൽ 
- കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 1- 8 - 2014 മുതൽ 31- 3 - 2015 
വരെയുള്ള കാല യ ള വി ലേക്ക് മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസിന്റെ ഉദ്ദേശ മൂല്യം 24 ,00,000 ആണ്. 

- ദ ർ ഘാ സ് ക വ റി ന് പു റ ത്ത് ദ ർ ഘ ാ സ് 
നമ്പർ സി1/ 8312 ( എ )/ 2013 / തീയതി 6 -6 - 2014 ഗവ. റ്റി . ഡി . എം . 
സി . എച്ച്., വണ്ടാനം, ആലപ്പുഴ എന്ന് രേഖ പ്പെടുത്തി 
സൂപ്രണ്ട്, ഗവ . റ്റി . ഡി . മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, 
വണ്ടാനം, ആലപ്പുഴ എന്ന വിലാസത്തിൽ 22 -7 - 2014 പകൽ 3 
മണിക്ക് മുമ്പായി ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ആഫീസിൽ എത്തി 
ക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ 22 - 7 - 2014 
പകൽ 3 . 30 മണിക്ക് ദർഘാസു കാ രു ടെ യോ അ വരുടെ 
പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


[ നമ്പർ 02/ 2014 - 15/ ഗവ. ന . കോ . ആ ... 


നമ്പർ സി1 /788 /2014 / ന . കോ . ആ . 

2014 ജൂൺ 11. 
ആലപ്പുഴ നേഴ്സിംഗ് കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലേക്ക് 
ഇന്ത്യൻ ബുക്ക്സ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് തയ്യാറുള്ളവരിൽ 
നിന്നും മുദവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . 
അടങ്കൽ തുക - 3, 50,000. ദർഘാസുകൾ "ദർഘാസ് നമ്പർ 
02 / 2014 - 15/ ഗവ. ന . കോ . ആ ." എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും 
പിൻ സി പ്പാൾ, നേഴ്സിംഗ് കോളേജ്, ആലപ്പുഴ എന്ന 
വിലാസത്തിൽ 25 - 7 - 2014, വൈകിട്ട് 3 മണിക്കു മുമ്പായി 
അയയ്ച്ചുതരേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ 25 -7 - 2014 വൈകിട്ട് 4 
മണിക്ക് തുറക്കുന്നതുമാകുന്നു . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
750, പകർപ്പിന് 375 -ം ആണ്. വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന 
തീയതി 24 -7 -2014 വൈകിട്ട് 4 മണി. തപാലിൽ അയക്കുന്നതിന് 
മണി ഓർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 17- 7- 2014. 
തപാലിൽ ലഭിക്കണമെന്നുള്ളവർ - 50 കൂടി ചേർത്ത് മണി 
ഓർ ഡറായി അയയ് ക്കേണ്ട താ ണ് . വൈകി കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾക്ക് ആ ഫീ സു മാ യി പ്രവർത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടുക. നിരതദ്രവ്യം 1 %. 


- ദർഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ അതിന്റെ വിലയായ 
- 3,600 -ം വിൽപന നികുതിയും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഒന്നിന് 1,800 -o 
വിൽപന നികുതിയും അടച്ച് 21 -7 - 2014 പകൽ 3 മണിക്ക് 
മുമ്പായി വാങ്ങേണ്ടതാണ്. ദർഘാസിനോടൊപ്പം 100 - ന്റെ 
മുദ്രപത്രത്തിൽ കരാർ എഴുതി തരേണ്ടതും മൊത്തം വിലയുടെ 
1 % നിരതദ്രവ്യം കെട്ടി വയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. 

- എല്ലാ ദർഘാസുകൾക്കും ബാധകമായ നിയ മ ങ്ങൾ 
ഇതിനും ബാധകമാണ്. 


കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ ബന്ധ പ്പെട്ട ആശു പ്രതി 
അ ധി കാ രി ക ളിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി സമ യ ങ്ങ ളിൽ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


പ്രത്യേക നിബന്ധനകൾ 


No, C1/ 788/ 2014/ GCNA. 

11th June 2014. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
" Indian Books" for Govt. College of Nursing , Alappuzha . 
The tender should be superscribed “ Tender 
No . 02 / 2014 - 15 /GCNA for the Supply of Indian Books " 
and addressed to the Principal, Govt. College of Nursing , 
Alappuzha . Last date fixed for receipt of tender is at 
3 p . m . on 25 -7 - 2014 and opening is at 4 p. m . on 
25 -7 -2014 , Sale of tenders will be closed on 24- 7 -2014 at 4 p . m . 


- (1) കരാറുകാരൻ കയറ്റിറക്കു കൂലി, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ 

ചാർജ്ജ് എന്നിവ അടക്കമുള്ള തുക ആയിരിക്കണം 
ടെണ്ടറിൽ കാണിക്കേണ്ടത്. യാതൊരു കാരണവശാലും 
ഈ ചെലവ് ആശുപ്രതി വഹിക്കുന്നതല്ല. 
സിലിണ്ടറുകൾ സ്വന്തം ചെലവിൽ ആശുപ്രതി സ്റ്റോറിൽ 
എത്തി ക്കേ ണ്ട തും കാലി സിലി ണ്ട റു കൾ സ്വന്തം 
ചെലവിൽ തന്നെ തിരികെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുമാണ്. 

മേൽനിബന്ധനകൾ പാലിക്കാത്ത ടെണ്ടറുകൾ ഒരു 
മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 


No. C1/8312 ( A )/2013 . 


6th June 2014. 


Sealed tenders in the prescribed format are invited 
for the Medical Oxygen , for the period from 1 -8 - 2014 to 
31 - 3 - 2015 to Govt. T. D . Medical College Hospital, 
Vandanam , Alappuzha Estimated cost is about 
- 24 ,00 ,000 ( Rupees Twenty four lakhs only ). 

- Tender No. C1/ 8312 ( A )/2013/ Govt . T . D . MCHA 
dated 6 -6 -2014 and due date should be superscribed on 
the envelope at each tender . Tender should be addressed 
to the Superintendent, Government T. D . Medical College 
Hospital , Vandanam, Alappuzha . Last date of receipt of 
tender is 22- 7 - 2014 , at 3 p . m . Late tender will not be 
accepted at any cost. The tender will be opened on 
22 -7 -2014 , at 3 . 30 p . m . in the presence of tenderers or 
their authorized representatives who may be present at 
the time. Intending tenderers may obtain the tender form 
from the office of the Superintendent, Government 
T. D . Medical College Hospital, Vandanam , Alappuzha on 
or before 21 -7 -2014, 3 p . m . 
Price of tender form : 

Original _ 3,600 + 5 % VAT. 
Duplicate - 1, 800 + 5 % VAT. 


മണിക്ക് മുമ്പായി ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ആഫീസിൽ 
എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ 
22 -7 - 2014 പകൽ 3.30 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരുടെയോ അവരുടെ 
പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ അതിന്റെ വിലയായ 
- 1,200 -ം വില്പന നികുതിയും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഒന്നിന് 600 
വിൽപ്പന നികുതിയും അടച്ച് 21-7 -2014 പകൽ 3 മണിക്ക് 
മുമ്പായി വാങ്ങേണ്ടതാണ്. ദർഘാസിനോടൊപ്പം 100 - ന്റെ 
മുദ്രപത്രത്തിൽ കരാർ എഴുതി തരേണ്ടതും മൊത്തം വിലയുടെ 
1 % നിരതദ്രവ്യം കെട്ടി വയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. 

-- എല്ലാ ദർഘാ സു കൾക്കും ബാധക മായ നിയമ ങ്ങൾ 
ഇതിനും ബാധകമാണ്. 

കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ ബന്ധ പ്പെട്ട ആശു പ്രതി 
അ ധി കാ രി ക ളിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി സമ യ ങ്ങ ളിൽ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


പ്രത്യേക നിബന്ധനകൾ 


(1) കരാറുകാരൻ കയറ്റിറക്കു കൂലി, ടാൻസ്പോർട്ടേഷൻ 

ചാർജ്ജ്എന്നിവ അടക്കമുള്ള തുക ആയിരിക്കണം 
ടെണ്ടറിൽ കാണിക്കേണ്ടത്. യാതൊരു കാരണവശാലും 
ഈ ചെലവ് ആശുപ്രതി വഹിക്കുന്നതല്ല. 
സിലിണ്ടറുകൾ സ്വന്തം ചെലവിൽ ആശുപ്രതി സ്റ്റോറിൽ 
എത്തി ക്കേ ണ്ട തും കാലി സിലി ണ്ട റു കൾ സ്വന്തം 
ചെലവിൽ തന്നെ തിരികെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുമാണ്. 

മേൽ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാത്ത ടെണ്ടറുകൾ ഒരു 
മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 


No . C1/8312 ( B )/ 2013 / Govt. T. D . MCHA . 


6th June 2014. 


The tender should be accompanied by an agreement 
in Kerala Stamp Paper worth ` 100 and E . M . D . 1 % of 
the cost. The rules applicable to all tenders will be 
applicable to this tender also . Any further information 
about the specification can be obtained from this Office 
during office hours . 

SPECIAL CONDITIONS 
( 1) Intending tenders should quote the rate inclusive 

of loading and unloading charges, freight. The 
Hospital authorities are not in any way shall afford 
these expenses. 
The Gas should be supplied to the Store of this 
Hospital and empty cylinders should be collected 
back from the store at their own cost. 

The tender not satisfying the conditions are liable to 
be rejected without further notice . 


Sealed tenders in the prescribed format are invited 
for the supply of Nitrous Oxide, Carbon Dioxide, for the 
period from 1-8-2014 to 31- 3-2015 to Govt. T. D . Medical 
College Hospital, Alappuzha . Estimated cost is about 


- 6,00, 000 . 


നമ്പർ സി1/8312 ( ബി )/ 2013. 

2014 ജൂൺ 6. 
ആലപ്പുഴ, വണ്ടാനം ഗവൺമെന്റ് റ്റി . ഡി. മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 1- 8 - 2014 മുതൽ 31 - 3 - 2015 
വരെയുള്ള കാലയളവിലേക്ക് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ( N20 ), 
കാർബൺഡൈ ഓക്സൈഡ് ( Co2 ) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസിന്റെ 
ഉദ്ദേശ മൂല്യം 6,00,000 . 

ദർഘാസ് ക വ റിന് പുറത്ത് ദർഘാസ് 
നമ്പർ സി1/8312( ബി )/2013 / തീയതി 6-6- 2014 ഗവ. റ്റി. ഡി . എം . 
സി . എച്ച്., വണ്ടാനം, ആലപ്പുഴ എന്ന് രേഖ പ്പെടുത്തി 
സൂപ്രണ്ട്, ഗവ. റ്റി . ഡി . മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, 
വണ്ടാനം, ആലപ്പുഴ എന്ന വിലാസത്തിൽ 22 - 7 -2014 പകൽ 3 


- Tender No . C1/ 8312 (B )/2013/ Govt . T . D . MCHA 
dated 6 -6 - 2014 and due date should be superscribed on 
the envelope at each tender. Tender should be addressed 
to the Superintendent, Government T . D . Medical 
College , Hospital, Vandanam , Alappuzha . Last date of 
receipt of tender is 22- 7 - 2014 at 3 p . m . Late tender will 
not be accepted at any cost. The tender, will opened on 
22 -7 - 2014 at 3. 30 p . m . in the presence of tenderers or 
their authorized representatives who may be present at 
the time. Intending tenderers may obtain the tender form 
from the office of the Superintendent, Government T. D . 
Medical College Hospital, Vandanam , Alappuzha on or 
before 21- 7-2014, 3 p . m . 
Price of tender form : 

Original - 1,200 + 5 % VAT. 
Duplicate - 600 + 5 % VAT. 


(2) The Gas should be supplied to the Store of this 

Hospital and empty cylinders should be collected 
back from the store at their own cost . 


The tender should be accompanied by an agreement 
in Kerala Stamp Paper worth 100 and E . M. D . 1 % of 
the cost. The rules applicable to all tenders will be 
applicable to this tender also . Any further information 
about the specification can be obtained from this Office 
during office hours . 

SPECIAL CONDITIONS 
(1) Intending tenders should quote the rate inclusive 

of loading and unloading charges, freight. The 
Hospital authorities are not in any way shall afford 
these expenses . 


The tender not satisfying the conditions are liable to 
be rejected without further notice . 


Govt. T. D . Medical College 
Hospital, Vandanam , 
Alappuzha . 


- (Sd.) 
Superintendent. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ സി2 / 4864/ 2014 / ജി . റ്റി . ഡി . എം . സി . എ . 


2014 ജൂൺ 9 . 


ആലപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് ടി . ഡി . മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെപ്പറയുന്ന ഇനങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും ഇനവിവരവും വിഭാഗം 
നമ്പർ 

അടങ്കൽ തുകയും 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 

പകർപ്പ് 


അസ്സൽ 


ദർഘാസുകൾ ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്ന തുറക്കുന്ന 
അവസാന തീയതിയും 
തീയതിയും സമയവും 
സമയവും 


- 1 3/ 2014 - കെമിക്കൽസ്- 5 ലക്ഷം വിവിധം 


1, 050 


525 


19 - 7 - 2014 , 
1 മണി 


19 - 7 - 2014 , 
3 മണി. 


പത്തോളജി 


1, 050 


525 


2 4/ 2014 - ഇമ്മ്യൂണോഹിസ്റ്റോ 

കെമിക്കൽസ് - 5 ലക്ഷം 


21 - 7 - 2014, 
- 1 മണി 


21- 7 - 2014, 
3 മണി. 


- 3 5/2014 - ടെസ്റ്റ് കിറ്റ്- 5 ലക്ഷം 


മൈക്രോബയോളജി 1,050 


525 


22 - 7 - 2014, 
1 മണി 


22 - 7 - 2014 , 
3 മണി. 


4 6/2014 - ബയോളജിക്കൽസ് 

3 ലക്ഷം 


- 


630 


315 


മൈകബയോളജി 
ആന്റ് ഫാർമസി 


23 - 7 - 2014, 
1 മണി 


23 - 7 - 2014, 
3 മണി. 


പത്തോളജി 


1,050 


525 


24 - 7 - 2014 , 


5 7 / 2014 - കെമിക്കൽസ് ആന്റ് 

സ്റ്റെയിൻസ് - 5 ലക്ഷം 


24 - 7 - 2014, 
3 മണി 


- 1 മണി 


വിവിധം 


840 


6 8/ 2014 - ഗ്ലാസ് വെയേഴ്സ് 

- 4 ലക്ഷം 


420 


25- 7 -2014 , 
1 മണി 


25 - 7 - 2014 
- 3 മണി 


7 


ബയോകെമിസ്ട്രി 


1,050 


525 


29 - 7 - 2014 


9/ 2014 - റിയേജന്റ് കിറ്റ് 
( ക്ലിനിക്കൽ കെമിസ്ട്രി 
അനലൈസർ - 5 ലക്ഷം 


29 - 7 - 2014 , 
1 മണി 


3 മണി 


8 24 / 2014 - പലവക - 4 ലക്ഷം 


വിവിധം 


840 


420 


30 - 7 - 2014 , 
| 1 മണി 


30 - 7 - 2014 
3 മണി 


ദർഘാസുകൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത കവറിനുപുറത്ത് ദർഘാസ് നമ്പർ, ഇനവിവരം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് ടി . ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ആലപ്പുഴ- 688 005 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു . വൈകിക്കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ കൊടുത്ത തീയതികളിലും സമയങ്ങളിലും സമർപ്പിക്കുന്നവരുടെയോ 
അവർ നിയോഗിക്കുന്ന പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ ഓഫീസ് സമയത്ത് നിർദ്ദിഷ്ട 
വിലയ്ക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽനിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ചെക്ക്, ഡ്രാഫ്റ്റ്, സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവ ദർഘാസിന്റെ വിലയായി 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ല . വില തിരികെ ലഭിക്കുന്നതുമല്ല . ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ 
ലഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ദർഘാസിന്റെ വിലയോടൊപ്പം ചാർജ്ജായി 50 കൂടി മണി ഓർഡറായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസത്തിന് 10 പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കിട്ടുന്ന മണി ഓർഡറുകൾ മാത്രമേ 
സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. സാങ്കേതിക വിശദാംശങ്ങൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 100 - ന്റെ 
മുദ്രഎത്ര ത്തിൽ സമ്മ ത പ ത വും ക്വാട്ടു ചെയ്യുന്ന ആകെ വില യുടെ ഒരു ശ ത മാനം വരുന്ന തുകയ് ക്ക് 
പിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഡിമാന്റ് ഡാഫ് സ്റ്റോ സ്ഥിര നിക്ഷേപ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ നിര ത ദ വ്യ മായി 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സമ്മതപ്രതവും നിരതദ്രവ്യവും അടക്കം ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. 


No . C2/4864 / 2014/ TDMCA . 


9th June 2014 


Sealed tenders are invited for the supply of following items for Various Departments to Government T. D . Medical 
College , Alappuzha . 


Department 


Sl. Tender No. and 
No. Name of Items with 

Approximate Cost 


Cost of tender form 
Original Duplicate 


Last date and time 
of receipt of tender 


Date and time of 
opening of tender 


Various 


1,050 


3/2014 Chemicals — 
5 lakhs 


525 


19 -7 - 2014 , 

1 p .m . 


19 -7 - 2014 , 

3 p .m . 


2 


Pathology 


1,050 


4/2014 — Immunohisto 
Chemicals — 5 Lakhs 


21-7 - 2014 , 

1 p .m . 


21 -7 - 2014 , 

3 p .m . 


3 


5 /2014 — Test Kits — 
5 Lakhs 


Microbiology 


1,050 


22-7 - 2014 , 

1 p .m . 


22- 7 -2014 , 

3 p .m . 


4 


630 


6 /2014Biologicals 
and Antibiotics — 
3 Lakhs 


Microbiology 
and Pharmacy 


23 -7 - 2014 , 

1 p.m . 


23 -7 -2014 , 

3 p.m . 


5 


Pathology 


1,050 


7 /2014 _ Chemicals 
and Stains 
5 lakhs 


24 -7 - 2014 , 

1 p .m . 


24 -7 - 2014 , 

3 p.m . 


6 


8/2014 — Glasswares - 
^ 4 Lakhs 


Various 


840 


25-7 -2014, 

1 p .m . 


25 -7 - 2014 , 

3 p.m . 


7 


Biochemistry 


1,050 


29 -7 - 2014 , 

1 p .m . 


29 -7 -2014 , 

3 p.m . 


9 /2014Reagent Kit 
( Clinical Chemistry 
Analyser Kit) — 
5 Lakhs 


8 


Various 


840 


420 


24 /2014 — Miscellaneous — 
^ 4 Lakhs 


30 -7 - 2014 

1 p .m . 


30 -7 -2014 , 

3 p.m . 


Tenders should be addressed to the Principal , Government T.D . Medical College, Alappuzha -688 005 . Tender No. and 
due date should be superscribed on each envelope. Late tenders will not be accepted . Tender will be opened at the time 
and date noted above in the presence of such tenderers or their authorized representatives who may be present at that 
time. Intending tenderers may obtain the Tender forms from the undersigned on all working days from 10 a . m . to 4 p . m . 
Cheques, Drafts , Postage Stamps etc. will not be accepted towards the cost of tender forms. Duplicate tender, if required 
will be issued on additional payments as shown in the schedule. Tender form is not transferable and the cost is not 
refundable . Tender forms will be supplied to the firm by registered post subject to a cash payment of 50 in addition as 
postage charges. Money Orders will be accepted only if received within 10 clear working days prior to due date for 
submitted tenders. Further details can be had from the college office during working time. Tender should be accompanied 
by an agreement executed in Kerala Government Stamp Paper worth 100 and EMD 1 % of the total cost of the item 
tendered . Tenders without EMD will be rejected . 


Govt. T . D . Medical College, 
Alappuzha. 


(Sd .) 
Principal. 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ജി5 -8094 /2013 / എം . സി .എച്ച്. 


2014 മേയ് 29. 


തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശു പത്രി യി ലേക്ക് 
ആ വ ശ്യ മായ താഴെ പറയുന്ന സാധ ന ങ്ങൾ വിത രണം 
ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മൽസര സ്വഭാവമുള്ള 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ഇന വിവരം 


അളവ് 


Opening date and time of tender - 21 - 7 - 2014 , 
12 Noon . 

Date up to which rates are to be firm — 31-3 - 2015 . 
Cost of tender form : 
- Original - 800 + Tax 5 %. 

Tender should be addressed to Superintendent, 
Medical College Hospital, Thrissur. 

Every tender should be accompanied by an EMD of 
1 % of the cost of tender item along with agreement in 
Kerala Stamp Paper worth 100 . 

The undersigned reserves the right to accept/reject/ 
postponed any tender without assigning any reasons . 
Further details if any , required can be had from this office 
during office hours in working days . 


1. പോളിബാഗ് ചുവപ്പ് (24 " x 30 ") 1440 Kg 
- 2. പോളിബാഗ്മഞ്ഞ (24 " x 30 ") 1440 Kg 
3. പോളിബാഗ് മഞ്ഞ ( 30" x 36 ") 

720 Kg 
ടെണ്ടർ അ യ യ്ക്കുന്ന കവറി നു പു റത്ത് നമ്പർ 
ജി5 - 8094/13/ എം . സി.എച്ച്. എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതി-- 14-7 -2014 , 
3 മണി. 


Medical College Hospital, 
Thrissur. 


(Sd.) 
Superintendent. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ട അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 21-7 - 2014, 11 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 21 -7-2014 , 
12 മണി. 

ദർഘാസ് നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി 
31 - 3 - 2015 . 


നമ്പർ എസ്4 / 7217 / 2014 / എം . സി. സി. 


2014 ജൂൺ 3 . 


- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി അടക്കം ) 
- 800 + 5 % ടാക്സ് . 


- ദർഘാസുകൾ പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ട വിലാസം 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപ്രതി, തൃശ്ശൂർ. 

- ടെണ്ടർ തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം നിര തദ്രവ്യമായി 
ടെണ്ടറിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ് . 100 വില യുള്ള 
മുദ്രപത ത്തിൽ പ്രാരംഭ ഉടമ്പടി വയ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 

ഫോറത്തിന്റെ വില നേരിട്ട് ഓഫീസിൽ അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ ഓഫീസിൽ 
നിന്നും ലഭ്യമാണ്. കാരണം കാണിക്കാതെ ദർഘാസ് നീട്ടി 
വ യ്ക്കു ന്ന തിനും നിരാകരിക്കുന്നതിനു മുള്ള അധികാരം 
സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
No. G5-8094/2013/ MCH . 

29th May 2014. 
Competitive tenders invited in sealed covers 
superscribing Tender No. G5 - 8094 /2013 /MCH for the 
supply of following items for the use of Medical College 
Hospital, Thrissur. 
Name of Items 

Quantity Required 
1. Polybag red (24" x 30 ") 

1440 Kg 
2. Polybag yellow (24 " x 30 ") - 1440 Kg 
3. Polybag yellow ( 30 " x 36 ") 

720 Kg 
Closing date and time of sale of tender form 
14-7-2014 , 3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender - 21 -7- 2014, 
11 a . m . 


കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
ജനറൽ സർജറി വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഹാർമോണിക്ക് സ്കാൽപൽ 
സെറ്റ്-1 എണ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ 
നിന്നോ അവരുടെ അംഗീകൃത വിണക്കാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും 
മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസ് ഫോറവും വിശദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽനിന്നും പ്രവർത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാണ് 
( ഫോൺ: 0495 - 2350212). - 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിര ത ദ വ്യ ത്തോടും കൂടി താഴെ നൽകി യി രി ക്കുന്ന 
മേലെ ഴു ത്തു മായി ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപത്രം 
ലഭിക്കുന്നതിന് 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന 
വിലാ സ ത്തിൽ അപേ ക്ഷി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിര ത ദ വ്യ 
സമ്മതപത്രത്തിന്റെ മാതൃ ക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ 
അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

- വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്ര സാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർ ഘാ സു കാർ സ്വയം 
വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 

-- വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപത്രം, 
മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതുമായ 
ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെതന്നെ നിരസിക്കുന്ന 
താണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ 
മറ്റൊന്നും സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപകാരം ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അംഗീകത ( പതി നി ധി യു ടെ യോ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 


മേലെഴുത്ത്- ദർഘാസ് നമ്പർ എസ്4 /7217/ 2014 / എം. സി. സി . 
ജനറൽ സർജറി വകുപ്പിലേക്ക് ഹാർമോണിക്ക് സ്കാൽപൽ 
സൈറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. 

അടങ്കൽ തുക - 6,00,000. 
നിരതദ്രവ്യം-- 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 1,260 . 

ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽവഴി വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 16 - 7 -2014, 3. 30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും- 22- 7- 2014 , 3.30 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 23- 7-2014, 11 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
23 - 7 - 2014, 11.30 മണി. 


" 50 as incidental charge ) by Money Order taken in 
favour of Principal , Govt. Medical College , Kozhikode. 
Specimen copy of the agreement is annexed with the 
tender form . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only . All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
insurance, loading , unloading , erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian Rupees. 

The tender without required Earnest Money 
Deposit , Agreement and not satisfying other tender 
conditions are liable to be rejected without further notice. 
Tender form is not transferable . Cheque , Draft, Postage 
Stamp etc . will not be accepted towards the cost of tender 
forms. Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. 

The tenders will be opened as detailed 
below . Belated tenders will not be accepted . 

Superscription — Tender No. S4 /7217/2014 /MCC for the 
supply of Harmonic Scalpel to the Department of 
General Surgery. 

Estimated cost - 6, 00,000 . 
Cost of tender form - 1,260. 
Cost of tender form by post - 1,310 . 


ദർഘാസ് നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി 
31 - 3 - 2015. 


ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കുന്നതിനു 
മുള്ള മേൽവിലാസം പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8. 


നിബന്ധനകൾ 


1. നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപു സ്തകം ( ത നത്) 

ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
2 . ആ വ ശ്യ പ്പെടു ന്ന പക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 

ചെല വിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 


Last date and time of sale of tender form by post — 
16- 7- 2014, 3 . 30 p . m . 

| Last date and time of sale of tender form - 22 -7- 2014, 
3.30 p . m . 


Last date and time for receipt of tender — 23-7 - 2014 , 11 a.m . 
Date and time for opening of tender - 23 - 7-2014, 11.30 


a . m . 


3. വാറണ്ടി- - ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 
4. വാർഷിക അറ്റ കുറ്റപ്പണി/ സമഗ വാർഷിക 

അറ്റകുറ്റപ്പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെര ഞ്ഞ ടു പ്പിന് ഇ 

നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
- 5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 
No. S4/7217/ 2014 / MCC. 

3rd June 2014. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
form are invited from the manufacturers or authorized 
dealers for the supply of Harmonic Scalpel Set - 1 No. to 
the Department of General Surgery , Government Medical 
College , Calicut, Kerala , India . 


Tender forms and details of tender can be had from 
the Office of The Principal, Govt. Medical College, 
Kozhikode during working hours (Phone: 0495 2350212). 
Tender should be superscribed with tender number as 
specified below . The tender should be submitted along 
with an agreement signed and executed in Kerala Stamp 
Paper worth ` 100 (Rupees One hundred only ) and Earnest 
Money Deposit @ 1 % of the quoted price. Stamp Paper 
will be supplied to the firm outside Kerala , on request 
along with remittance of 150 (Rupees One hundred and 
fifty only ) ( 100 towards the cost of Stamp Paper and 


Date up to which the rates are to be firm — 31 -3 - 2015 . 

Person to be addressed for buying and submitting 
tender form - Principal , Government Medical College , 
Kozhikode, Kerala , India , Pin -673 008 . 

SPECIAL CONDITIONS 
1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached. 
2. The firm should be arranged demonstration at his 

own cost if requested . 
3. Warranty - Minimum 2 years . 
4 . AMC and CAMC : minimum 5 years , AMC and 

CAMC rate (to be mentioned separately) will be 

considered for selection if necessary. 
- 5. No advance payment will be made . 
Government Medical College, 

( Sd.) 
Kozhikode. 

Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ എസ്1 /2233 /14/ ഐ . എം . സി.എച്ച്. 2014 ജൂ ൺ 10 . 
- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാതൃശിശുസംരക്ഷണ 
കേന്ദ്ര ത്തി ലേക്ക് ആവശ്യമായ നോൺ വാക്വം ഡബിൾ 
osjonisson (K3EDTA , Oxallate tube , Clot activator) 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച 
ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന 
കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും സൂപ്രണ്ട്, 
മാതൃശിശുസംരക്ഷണ കേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്-8, കേരളം എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ 
ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയ തി ക ളി ലും സമയത്തും അപ്പോൾ 
ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ച വ രു ടെ യോ അവർ 
ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
26 - 7 - 2014 -ാം തീയതി രാവിലെ 11 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. 
വൈകിക്കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ കാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില യായി സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം 
വി. പി. പി. ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല . 

അടങ്കൽ തുക- 6,13,800. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം); 

അസ്സൽ - 1,406. 

പകർപ്പ് - 703. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 24 - 7 - 2014, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 25 - 7- 2014, 5 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 26- 7-2014 , 
11 മണി. 


No. S1-2233/2014/IMCH . 

10th June 2014. 
Sealed tenders are invited for the supply of non 
vacuum tube (K3EDTA , Oxallate tube , Clot activator ) 
items in IMCH , Medical College , Calicut-8 . List of item 
can be had from the office of undersigned during office 
hours on any working days. Envelop containing tenders 
should be superscribed with tender numbers or indicated 
in the statements below and should be addressed to the 
Superintendent, IMCH , Medical College , Kozhikode - 8 , 
Kerala . Tender must be submitted in sealed cover. Tender 
will be opened on 26 -7 -2014 at 11 a .m . in the presence of 
such of the tenderers or their authorized persons who may 
be present at that time. Late tenders will not be accepted . 

Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH , Medical College , Calicut, Kerala 
will obtain the requisite tender form in which the tenders 
should be submitted . 

Application for tender forms should be accompanied 
by the cash remittance as noted below for a set of tender 
forms in which will not be refunded at any circumstances . 

The tenderers should under take the responsibility 
for the intimate service even if any change in the 
dealership of the product supply. 

The tender forms are not transferable . Cheques 
Postage Stamps, drafts etc . will not be accepted towards 
the cost of tender forms. Tender forms will not be sent 
by VPP. Tender should be accompanied by EMD 
amounting to 1 % (Rounded to next 1 Rupee) of the total 
cost of articles tendered for. The tenders not accompanied 
by sufficient EMD will not be entertained . 

Approximate Cost - 6,13 ,800. 
Cost of tender forms (including Tax ): 


Original - 


1 ,406 . 


Duplicate — 703. 


If sent by post, postage charge - 50 . 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി- - 
31 - 7 - 2015 . 


അളവ് 


പ്രോഡക്ടിന്റെ പേരും യൂണിറ്റും 
നോൺ വാക്വം ഡബിൾ ക്യാപ് 
K3EDTA Tube (3 ml) - 1 


120000 


90000 


Oxalate tube (2 ml) — 1 
Clot Activator (4 ml ) - 1 


Closing date and time of sale tender form 
24 - 7- 2014, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender forms— 
25 -7- 2014 , 5 p . m . 

Opening time and date of tender form — 26 -7 -2014 , 
11 a. m . 
Date upto which rates are to be firm — 31 -7 -2015. 
Item 

Qty. 
1 Non - vaccum double cap 
K3EDTA Tube (3 ml ) 

120000 
Non - vaccum double cap 
Oxalate Tube (2 ml) 

90000 


150000 


( ക്വാളിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്ഓരോ 
ഐറ്റത്തിനും) 

കൂടുതൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കു ന്നതിനോ 
നിർത്തി വയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


2 


3 Non -vaccum double cap 

Clot Activator Tube (4 ml) 


150000 


( Quality Certificate to be enclosed for each item ). 

Further details can be had from the office of the 
undersigned duly office hours on any working day . The 
undersigned has the right to postpone/cancel the tender 
without further notice . 


Institute of Maternal and 
Child Health , Government 

Medical College , 
Kozhikode . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ – ക്രമനമ്പർ 1 - ന് 840 , കമനമ്പർ 2 - ന് 

1, 155, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് - 945 . 
പകർപ്പ് – ക്രമനമ്പർ 1 - ന് 400, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 

600, കമനമ്പർ 3 - ന് - 500 . 
തപാൽവഴി ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- ന് 
- 890, കമനമ്പർ 2 - ന് 1,200 , ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 990. 

തപാൽവഴി ടെണ്ടർ വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 16 - 7 - 2014 , 3 മണി. 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 23 - 7 - 2014, 3 മണി. 


( Sd.) 
Superintendent. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ എസ്3/ 7206/ 2014/ എം. സി. സി. 


2014 ജൂ 


ൺ 


10 . 


ടെണ്ടർ ലഭിക്കേണ്ട തീയതിയും സമയവും - 24 -7 - 2014 , 
11 മണി. 


ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 24 - 7 -2014 , 
11.30 മണി. 

- ടെണ്ടർ നിജമായിരിക്കുന്ന തീയതി - 31- 3-2015. 


- നിബന്ധനകൾ 


2 , 


1. നിർമ്മാ താ വിൽനിന്നുള്ള കൈപു സ് കം ത നത് 

ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ആവ ശ്യ പ്പെടു ന്ന പക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെലവിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 

വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
3. വാറണ്ടിചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 


വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി/ സമഗ വാർഷിക 
അറ്റകുറ്റപ്പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെര ഞ്ഞ ടു പ്പിന് ഇ 

നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
- 5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 


കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് 
നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അംഗീകൃത ഡീലർമാരിൽ നിന്നോ 
മുദ്രവച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാണ്. 
( ഫോൺ: 0495 - 2350212 ). - 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിര ത ദ വ്യ ത്തോടുംകൂടി താഴെ നൽകി യി രിക്കുന്ന 
മേല ഴു ത്തു മാ യി ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപതം 
ലഭിക്കുന്നതിന് 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന 
വിലാ സ ത്തിൽ അപേ ക്ഷി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിര ത ദ വ്യ 
സമ്മതപത്രത്തിന്റെ മാതൃ ക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ 
അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദ ർ ഘാ സു കാർ സ്വയം 
വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 

വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപത്രം, 
മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതുമായ 
ദർഘാസുകൾമറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെതന്നെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 
വില നൽകി വാങ്ങാ വു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസുകൾ താഴെ 
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കു ന്ന തു പ കാരം ദർഘാ സു കാ ര ന്റെ യോ 
അംഗീകത പതി നി ധികളു ടെയോ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 
| കമ 

- ടെണ്ടർ നമ്പർ, 
നമ്പർ 

ഇനം, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 

ഏകദേശം ചെലവ് 
1 എസ് /7206 /2014 / എംസിസി നോൺ ഇൻവേസീവ് 

വെന്റിലേറ്റർ മെഡിസിൻ വിഭാഗം 2 എണ്ണം 
- 4,00, 000 
2 എസ്3 /7209 / 2014 / എംസിസി - ഡയാതെർമി സിസ്റ്റം 
( ബൈപോളാർ ആന്റ് യൂണിപോളാർ) ന്യൂറോ 
സർജറി വിഭാഗം 1 എണ്ണം- 5,50,000 
എസ്3 /7211/2014/ എംസിസി- ഹൈഫീക്വൻസി 
ഇലക്ട്രോ സർജിക്കൽ യൂണിറ്റ് ( ഡയാതെർമി) 
ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം, 2 എണ്ണം- 4,32,000 


No . S3 /7206/2014/ MCC. 

10th June 2014 . 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
form are invited from the manufacturers or authorized 
dealers for the supply of Equipments to various 
departments of Government Medical College, Kozhikode . 

Tender forms and details can be obtained from the 
Office of the Principal, Government Medical College , 
Kozhikode on payment of tender cost . Tender should be 
superscribed with tender number and addressed to the 
Principal , Government Medical College, Kozhikode. Belated 
tenders will not be accepted . Each tender should be 
submitted along with an agreement executed in Kerala 
Stamp Paper worth 100 and E M D @ 1 % of the total 
cost of items tendered for Stamp Paper will be supplied to 
the firm outside Kerala , on request with the remittance 
of 150 by Money Order in favour of Principal, Govt. 
Medical College , Kozhikode. Specimen copy of the 
agreement is annexed with the tender form . Rates should 
be quoted in Indian Rupees only. All the taxes applicable 
is to be clearly mentioned . Freight, Insurance , loading, 
unloading, erection and commission charges and 
installation should be borne by the tenderer. Payment also 
will be made in Indian Rupees. 


3 


ടെണ്ടർ നോട്ടീസ് 


MMUD 24m .3/6602 / 2014 /09 23. 1.ngm . 


2014 2010 12. 


The tender without required Earnest Money 
Deposit, agreement and not satisfying other tender 
conditions are liable to be rejected without further notice . 
Tender form is not transferable. Cheque , Draft, Postage 
Stamps etc . will not be accepted towards the cost of 
tender forms. Duplicate copy of tender form can be 
obtained on payment of cost . The tenders will be opened 
as detailed below . Belated tenders will not be accepted . 

Tender No., item / 
Department and 
Cost (Approx.) 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
10 ~ 8 size w1. 01.m . Odowod 20elo ( 125 41ğı 
കാറ്റ്ട്രിഡ്ജ്) ഏകദേശം 205 കാറ്റ്ട്രിഡ്ജ്സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


Sl. 


No. 


ടെണ്ടർ അയ യ്ക്കുന്ന ക വ റിനു മുക ളിൽ നമ്പർ 
20 M7 . 3 / 6602 / 2014 / 29 28.01. m . 20 m Joo Do07 
കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


1 


osmo Gnomolog e 


2, 061. 


2 


S3 /7206 /2014 /MCC — Non Invasive Ventilator 
Dept. of Medicine — 2 Nos. — 4,00 ,000 
S3 /7209 /2014 /MCC — Diathermy System 
( Bipolar and Unipolar ) Dept. of Neuro 
Surgery 1 No. — 5 ,50 ,000 
S3/7211 / 2014 /MCC — High Frequency Electro 
Surgical Unit (Diathermy) — Dept. of Obste 
and Gynaecology – 2 Nos. — 4 ,32 ,000 


ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതി 
14 - 7 - 2014, 3 oom . 
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ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
15 - 7 - 2014 , 5 e l . 


Cost of tender form : 


ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയ തിയും സമയവും 
16 - 7 - 2014, 12 mom . 


Original — Sl. No. 1 840 , Sl. No. 2 1, 155 , 

Sl. No . 3 945. 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
BYOQMIM M00131- 7 -2015 . 


Duplicate — Sl. No . 1 400, Sl. No . 2 ` 600 , 

Sl. No. 3 . 500 . 


- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ടതുമായ 
uelono- muzlatmš , bowl.0908 CDIG38 Bro Cool101, 
GAIS GATOS. 


Cost of tender form by post - Sl. No . 1 890 , 
Sl. No . 2 ` 1,200 , Sl. No. 3 990 . 

Closing date and time of sale of tender form 
23 -7 - 2014 , 3 p . m . 


Closing date and time of sale of tender by post 
16 -7 -2014 , 3 p . m . 

Due date and time for receipt of tender — 24 - 7 - 2014 , 
11 a . m . 


Date and time for opening of tender — 24 - 7 - 2014 , 
11.30 a. m . 


No. S3 /6602/2014 /HDS. 

12th June 2014 
Sealed tenders in the prescribed form are invited 
for the supply of 10x8 size Kodak DVB Film (125 Sheet/ 
Catridges): 205 Catridges ( Approximately) to Medical 
College Hospital, Kozhikode. 

Superscription Tender No. should be specifically 
noted — S3 /6602 /2014 /HDS. 

Price of tender (in duplicate ) ST Cash only /Money 
order — ` 2 ,061. 

Date and time of close of sale of tender forms — 
14-7 -2014 , 3 p . m . 

Date and time for receipt of tender — 15 -7 -2014 , 5 p. m . 

Date and time for opening of tender - 16 - 7 - 2014 , 
12 Noon. 


Date up to which rates are to be firm — 31 -3 - 2015 . 

SPECIAL CONDITIONS 
1. The brochure issued by the manufacture in orginal 

should be attached . 
2. The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if requested . 
3. Warrantly minimum 2 years. 
4 . AMC and CAMC : minimum 5 years, AMC and 

CAMC ( rate to be mentioned separatly ) will be 

considered for selection if necessary . 
5 . No advance payment will be made. 


Date upto which rates are to be firm — 31 -7 - 2015 . 


Address of Officer from whom tender forms are to 
be obtained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent, Medical College Hospital, Calicut. 


Office of the Government 
Medical College, 
Kozhikode. 


Medical College Hospital, 
Kozhikode. 


(Sd .) 
Principal. 


( Sd .) 
Superintendent. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ എസ് .1/2203 / 2014. 


2014 ജൂൺ 16. 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
സി . വി. ടി .എസ്. വിഭാഗത്തിലേക്ക് താഴെ പറയുന്നവ സപ്പെ 
ചെയ്യു ന്ന തിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത 
ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

ദർഘാസ് 
നമ്പർ സാധനങ്ങളുടെ വിവരവും 

ഫോറത്തിന്റെ 
അടങ്കൽ തുകയും 

വില 


Date and time of close of sale of tender forms — 
23 - 7-2014, 3 p . m . 

Last date and time for receipt of tender — 24 -7 -2014, 5 p . m . 

Date and time for opening of tender - 25 - 7 - 2014, 
12 Noon . 

Date up to which rates are to be firms— 31- 10 -2014 . 

Address of Officer from whom tender forms are to 
be obtained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent, Medical College Hospital, Calicut. 


1,603 


1 S1/2203/2014 - സ്റ്റേർണൽ സോ - 7,00 ,000 
2 S1/6730/2014 - പെഡസ്റ്റൽ ഒ. ടി. ലൈറ്റ് 

- 2,50 ,000 
3 S1 /6728/2014 - എ . സി. ടി. മെഷീൻ - 2,00,000 


Medical College Hospital, 
Kozhikode. 


( Sd.) 
Superintendent. 


573 


458 


ടെണ്ടർ അ യ യ്ക്കുന്ന കവറിനു മുക ളിൽ നമ്പർ 
വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


അടങ്കൽ തുക - 11,50,000. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 23 - 7- 2014, 3 മണി. 


ദർഘാസ് കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
24 - 7 -2014 , 5 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 25 - 7- 2014, 
12 മണി. 


ദർഘാസിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പബല്യത്തിലിരി 
ക്കേണ്ട അവസാന തീയതി - 31- 10 - 2014. 

ദർഘാസ് ഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ട 
തുമായ വിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപ്രതി, 
കോഴിക്കോട്. 


No. S1 /2203 /2014. 


16th June 2014. 


Sealed tenders in the prescribed form are invited 
for the supply of the following items for CVTS 
Department of Medical College Hospital, Kozhikode. 
- St. Tender No. and 

Cost of tender 
No. Name of Item with 

form 
Estimate Cost 


1 


S1 / 2203/2014 - Sternal saw 


7, 00,000 


| 1, 603 


| 2 


S1/6730/2014 _ Pedestal 0 . T. Light 

2,50 ,000 


573 


3 


S1/6728/ 2014 - A . C. T. Machine - 2,00,000 


458 


Superscription tender No. should be specifically 
noted . 


Tender Cost - 11,50,000. 


E . M.D . - 1 %. 


